
CENTURY GTx SCHEMATICS 



LOCATION 


DESCRIPTION 


SCHEMATIC# 


DWG# 


REV# 


STANDARD INPUT MODULE 


GTx / Vx INPUT CONNECTOR PCB 


1 


76D2137 


01 




GTx INPUT MAIN PCB 


2 


76D2136 


02 




GTx INPUT LCR SUB BOARD 


3 


76C2190 


02 


STEREO INPUT MODULE 


GTx / Vx STEREO INPUT CONNECTOR 


. 4 


76D2578 


01 


■ 


GTx STEREO INPUT MAIN PCB ' 


5 


76D2579 


02 




GTx / Vx STEREO LCR BALANCE SUB PCB 


6 


76C2636 


00 


GROUP MODULE 


GROUP CONNECTOR PCB 


7 


76D1922- 


02 




GROUP MAIN PCB 


8 


76D2138 


02 




GTx GROUP LCR SUB BOARD 


9 


76C2190 


02 


LEFT / RIGHT OUTPUT MODULE 


LEFT / RIGHT CONNECTOR 


10 


WA 


N/A 




L/R MAIN PCB 


11 


■ ‘n/a 


N/A 


MONO OUTPUT MODULE 


MONO CONNECTOR 


12 


■ N/A 


N/A 




MONO MAIN PCB 


13 


N/A . 


N/A 


MASTER CONTROL MODULE 


MASTER CONNECTOR PCB 


14' 


76D1508 


05 




MASTER MAIN PCB 


15 


N/A 


N/A 


MATRIX MODULE 


MATRIX CONNECTOR PCB 


16 


76D1922 


02 




MATRIX MAIN PCB 


17 


76D1921 


01 


METER BRIDGE 


POWER / DIMMER PCB 


18 


N/A 


N/A 




METER MUX -ADDED TO DIMMER PCB , 


19 


N/A 


N/A 




METER DEMUX 


20 


76C2221 


03 




METER DRIVER BOARD 


21 


76D2135 


01 




GTx / Vx GROUP / AUX LED PCB 


22 


76B2244 


01 




GTx / Vx MASTER METERS LED PCB 


23 


76C2245 


01 




PFL METERS LED PCB 


24 


76B2246 


00 


RIBBON CABLE PIN OUT DIAGRAMS 


RIBBON PIN OUTS 


25 


N/A 


N/A 




Schematic #11 





Schematic #13 





3 






SHEET. 




6 









2 




Schematic #17 
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PC9 PARTS REQUIRED 



— OcW>2_rE£0 
— CZ>CI»P3_E££0 
— OCRP*_rE£0 



AUXl METER FEED 

R2 




AUX6 METER FEED 



R32 





AUX2 METER FEED 



AUX7 METER FEED 




OPTION FOR CHAINING UP POWER SUPPLY 
TO OTHER METER FOB'S 



REVISION RECORD 



APPROVED: DATE: 
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GR0UP4/8 OR AUX4/8 METER 



YELLOW 

LEDIO 
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GR0UP3/7 OR AUX3/7 METEi 



YELLOW 

LED20 



YELLOW 

LED22 



YELLOW 

LED24 



YELLOW 

LED26 



YELLOW YELLOW 

LED19 ^ LED21 



YELLOW YELLOW i 
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/\r /\r , 



GROUP2/6 OR AUX2/6 METER 



YELLOW 

LED29 



YELLOW 

LED31 



YELLOW 

LE033 



YELLOW 

LED35 



YELLOW 

LED28 



YELLOW 

LED30 



YELLOW YELLOW YELLOW 

LED32 ^ LED34 ^ LED36 
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GR0UP1/5 OR AUX1/5 METEI 



38 CRESTAUDIO 



MECHANICAL PARTS 



I n j in/: 



TOOLHOLE TOOLHOLE TQOLHOLE TOOLHOLE 




QUALITY CONTROL: 



12/94 



GRO 



'ETER LED PCB 



DRAWING NO; 



'6B2244-01 
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Schematic #22 





Schematic #24 




